WikipediA 

Lorm 

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 


Lorm er et alfabetiseringssystem for døvblinde udviklet af 
Hieronymus Lorm. 

Systemet bruges til at angive bogstaver og anvendes således til 
kommunikation af et kendt sprog (for eksempel dansk) i modsætning 
til egentlige tegnsprog, som har egen grammatik. 

Systemet benytter sig af prikker og streger på den ene side af 
hånden. Eksempelvis angives alfabetets første fem vokaler ved et let 
tryk på en fingerspids: A på tomlen, U på lillefingeren. 



Det tyske alfabet. 



Stub 

Denne artikel om sprog eller litteratur er kun påbegyndt . Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe 
Wikipedia ved at udvide den (https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorm&action=edit). 


Hentet fra "https://da.wikipedia.Org/w/index. php?title=Lorm&oldid=9825197" 


Denne side blev senest ændret den 7. februar 2019 kl. 18:13. 

Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være 
gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger. 





































